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उपोग और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

प्रम मं . मा . मा , से . 
( मौद्योगिक विकास विभाग ) 

1. मा . मा . : 1342 -- 1978 भायल प्रैशर स्टोवों के लिए 
नई दिल्ल , 25 सितम्बर, 1985 

विनिर्देश (तसरा अंशोधन ) । 

2. ना . मा . : 8800 - - 1978 पायल प्रेसर स्टोवों और पायल 
सा . का .नि . 757 ( अ). -केन य सरकार, पावश्यक वस्तु अधिनियम , 

प्रेमर हाटरों के पनरों के लिए 
1955 ( 1955 का 10 ) क धारा 3 बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

विनिर्देश । 
करते हुए , निम्नलिखित मावेश करत है अर्थात : 

___ 9. मा . मा . : 2787 - -1979 ब -बर्नर आयल प्रैशर स्टोगों के 
1. ( 1 ) इस प्रावेश को संक्षिप्त नाम पायल प्रैशर स्टोष 

निग विनिर्देश ( पहला मंशो 
( ग्वालिट नियंत्रण ) भागेश, 1985 है । 
( 2 ) यह 1 अप्रैल , 1986 को प्रवृत्त होगा । 

4. भा . मा . : 10109 - 1981 प्रायल प्रैगर स्टोष आफ- सैट 
2. परिभाषाएं : - इस भावेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित 

बर्नर टाइप के लिए विनिर्देश । 
म हो - - 

* सामान्य कार्यकरण दाब के 100 से 200 ( 1 से 2 कि . ग्रा . / से . म . ) के प्रशन । 
( क ) “ प्रायल प्रैशर स्टोव से वायानुफलित मिट्ट के तेल * से दव 
होने वाले ऐसे दाहक साधन अभिप्रेत है जिनका प्राशय 

3. कोई भ व्यक्ति स्वप यो उमफ . ओर से कोई व्यक्ति कोई 
घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए है । 

एसा प्रायल पैधार स्टोष, जो विनिदि मानकों के अनुरूप नहीं है , 

विनिषित नही करेगा या वय कनिए भंवार में नही रखेगा , दिऋय 
( ख ) "विनिर्दिष्ट मानक " में निम्नलिखिस भारत मानक विनिर्देश था वितरित नही करेगा और वह भा . मा . स , प्रमाणन बिन्ह सहित होगा 
अभिप्रेत है :.. . 

तथा पायल प्रैशर स्टोवों में लगाए गए बर्नर भा . मा , 8808 -- 1978 
849 GI185 
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के अनुसार होंगे, परन्तु यह पोर कि इस आदेश को कोई भी बात 

Sl.No. IS : No . 

Title 
ऐसे पायल प्रैशर स्टोवो के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होंगी, जो 
विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, किन्तु विदशी ऋता द्वारा प्रपेक्षित 

1 . IS : 134 _ - 1978 
किस। विनिर्देश के अनुरूप हैं । 

Specifications for Oil Pressure Stovos 

(3rd Revision ). 
4. प्रव-मानक या त्रुटिपूर्ण स्टोवा या ऐसा कच्च सामग्र या 

2 . 1S : 8808- 1978 Specification for Burners for Oil 
सघटको को जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनहप नहीं है , इस प्रकार 

Pressurs Stoves and Oil Pressure Heators . 
बिगाड़ दिया जाएगा जिससे कि उन उपयोग नहीं किया जा सके और 
उनका २ मा के रूप में प्ययन कर दिया जाएगा । 

3 . IS : 1787 – 1979 Specification for Multi-Iirner Oil 

Pressure Stows Fusi Revision ). 
(91.8 . 11/ 12/15-7516 ] 

IS : 10109- 1981 Specilication for Oil Pressure Stoyos 
पा . मुरार , अपर सचिव 

Off - srit Burner Type . 
MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS 

*Under normal working Pressure of 100 to 200 Kn/m 
(Departmont of Industrial Dovelopinunt) 

(1 to 2 Kg /cinº). 
Now Delhi, the 25th Septembur , 1985 
G .S .R , 757 (E ) . - In oxercise of the powors conforted by 

3. No porson shall by himself or ly any porson on his bobali 
Soction 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955 ), manufacture or store for salo , soll or distribute any oil prossuro 
the Contral Governniont berthy makes the following Order, stove which doos not conform to the Spocified Standards and 
namely : 

that it would bo with ISI Certification Mark and the burnen 

provided with the oil pressure stoves shall be in accordance with 
1. (1 ) This Order may be called the Oil Pressuro Stovus IS : 8808 - 1978 , provided further that nothing in this Ordor 
( Quality Control) Order, 1985 , 

shall apply in rolution to export of oil pressuro slovos which 
(i ) I shall come into force on 1st April. 1986 . 

clo not conform to the spccified standards but conform 10 Any 

spiccification rrquited by the foroign buyor. 
i , Dolinitions:---In this Order, unless the context otherwise 
require 

4 . The sub - standard or dofective stovos or raw material or 
(a ) " Oil Piosgure Sluvus " mcans burning appliances intenciod 

components which do not conform to the specified standards 
for domestic and cominercial uso, burning pressurised shall be deformoul beyond use and disposed as scrup . 

Kyrosine Oil " . 
(b ) " Spuvilied Standards" means the following Indian 

E .No. 11 /12 /85 -C .L.) 
Stundards/Specifications :- - 

P . MURARI, Addl. Secy . 
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